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File: D:\Msd2 0\aout06\0308\l780774B.D 

Operator: 2 3 

Date Acquired: 3 Aug 2006 19:14 

Instrument: MSD 20 

Method File: ^4AN27 

Sample Name: B 178/07 995474 TE 

Misc Info: 

Vial Number ; 5 
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Analyse quantitative : Testosterone /Epi testosterone 
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Epitestosterone -Testosterone 
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Epitesto-Testo-llbetaOH A et E 


i^jundance Ion 432.40 (432,10 to433,10). 17a0774B.D 

«XXXX} Ion 522.50 (522.20 to gftCTQ): 17807746,0 
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